554                                    Dreizehntes Capitel.
Neuerdings hat Herr Caubet1) die Verhaltnisse beini Verflussigen von Gasgernischen einer eingehenden Untersuehung unterzogen,  und zwar an Mischungen aus Kohlendioxyd und Schwefeldioxyd, Kohlen-dioxyd und Methylchlorid, Methylchlorid und Schwefeldioxyd.      Den kritischen  Zustand   eines   Gemisches  erkennt   er nicht  an   dem ersten Auftreten einer Flussigkeitsmenge im Gemisch, sondern daran, dass das Gemisch bei jeder Storung seines Gleichgewichtes sofort gauss sich condensirt.    Vorher wird schon Yerfliissigung  eines Theiles   ein-getreten sein.    Es kann sogar geschehen, und geschieht  auch,   dass der kritische Zustand ein labiler ist, indem die Fliissigkeit sofort wiedex* zum Theil verdampft und so sich wieder  zwei Phasen bilden, wemi die Storung aufgehort hat, nur soil er uberhaupt moglich  sein  und eintreten konnen.    Demnach wird das Verhalten  einer Kohlendioxyd-Schwefeldioxydniischung   von   mittlerer   Concentration    (d.  h.   eine Concentration, bei der sich das Gemisch wie eine homogene Phase ver-hielt), wie folgt geschildert.    Bei  88° war das Gemisch zuniichst  im homogenen Zustande eines ungesattigten Danrpfes, bis der Druck so weit vermehrt wurde, dass das specifische Volumen  5,41  betrug.     In diesem Moment war   das  Gemisch  ein   gesattigter  Dampf und   ver-flussigte sich allmahlich mit Verringerung des Volumens, indossen nur, bis die Fliissigkeit einen bestimmten Betrag  erreicht hattc,  dana be-gann die Fliissigkeit wieder zu verdampfen und war fast verschwunden, wenn das specifische Yolumen 2,295 betrug.    Das ist die schon friiher (S.  441)   hervorgehobene Erscheinung und sie fand  sich   ebenso   bei 89,6° C. und 91,4° C.    Die beiden specifischen Volumina,  fur welohe dasGemisch als gesattigter Dampf auftrat, riickten einander mit waelx-sender Temperatur immer naher. Es wird also eine Temperatur goben, sie wird als maximale bezeichnet, bei der  sie zusarninenfallen  und dann hat das Gemisch als gesattigter Dampf nur eine Dichte.     Gtaht man dagegen zu niedrigeren Temperaturen, so fand sich, das bei 86° und p = 93 Atm. der vorhin als kritisch bezeichnete Zustand eintrat. Zwischen dieser kritischen Temperatur 86° und der niaximalen   92,8° kommt nur theilweise Verfliissigung in dem friiher bezeichneten Sinnte zu Stande,   uber  der maximalen Temperatur wird   iiberhaupt keine Verflussigung erfolgen, unterhalb der kritischen Temperatur lasst sich das Gemisch dauernd und vollstandig verfliissigen.     Diese ErscHei-nungen finden nicht bloss bei Gemischen der definirten rnittleren Concentration statt,   sondern   iiberhaupt allgemein.     Bestimmt  man  die kritischen Temperaturen von Gemischen aller Concentrationen, so gelien diese bei den zuerst genannten Stoffen von  der kritischen Temperatnr des Kohlendioxyds (31,4° C.) zu der des Schwefeldioxycls (156° C.)  in
withat               f* physik' Chem" Bd' 40 (1Q02), S. 257 ff.    Die Abhandlimg
enthalt auch eine augenehme Bibliographie.